Griffe grips 091 


Lenkergriff Vise Ill Grips Vise Ill en 

Länge: 130 mm Length: 130 mm 

Material: D2 - Kunststoff Material: D2 - plastic 

Lock-System: beidseitig Lock-System: 2 sides 

# 090 173 01 # 090 173 01 

VE = 10/50 Paar Unit = 10/50 pairs 

Lenkergriff 3D Grips 3D 

Länge: 130 mm Length: 130 mm 

Material: D2 - Kunststoff Material: D2 - plastic 

Lock-System: beidseitig Lock-System: 2 sides 

# 292 798 01 # 292 798 01 

VE = 10/50 Paar Unit = 10/50 pairs 

Gel-Lenkergriff Gel Grips 

Länge: 130 mm Lengh: 130 mm 

Material: D4 - Kunststoff Material: D4 - plastik 
Griffband gewickelt wrapped grip 

Lock-System: beidseitig Lock-System: two sides 

# 292 839 01 # 292 839 01 

VE = 10/50 Paar Unit = 10/50 pairs 

Lenkergriff Allround - One Lock Grips Allround - One Lock 

Material: D2 - Kunststoff Material: D2 - plastic 

Lock-System: einseitig Lock-System: 1 side 

#090 17801 2x 135 mm #090 17801 2x 135 mm 

#090 17901 1x 135 mm, 1x 92 mm #090 17901 1x 135 mm, 1x 92 mm 
für Drehgriffschalter rechts for twist shift right 

#090 21101 2X92 mm #090 21101 2X92 mm 

VE = 10/100 Paar Unit = 10/100 pairs 

Lenkergriff D4 Grips Allround - One Lock 

Länge: 150 mm Length: 150 mm 

Material: D2 - Kunststoff Material: D2 - plastic 

Lock-System: einseitig Lock-System: one side 

# 292 802 01 # 292 802 01 

VE = 10/50 Paar Unit = 10/50 pairs 
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